Bluetooth ® 機おご使用上の注意 

本機の Bluetooth® 機能の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジな 
どの産業•科学•医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される 
免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定のル電力無線局、アマチュア無 
線局など（政下「他の無線局」と略す）が運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで r 他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場をには、すみやかに 
本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 

3. 不明な点、その他お困りのことが起きたときは お問い含わせ巧 （取扱説明書参照）までご 
連絡ください。 
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この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調ち式として FH-SS 変調ち式 
を採用し、与干渉距離は 10m 政下です。 
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